Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


Examenul de bacalaureat național 2018 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


AUG REZERVA 


Varianta 3 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul I 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
reprezentarea corectă şi completă a forțelor 3p 
b. Pentru: 4p 
F = uN 1p 
N=G,+F, 1p 
N = mgcosa+Fsina 1p 
rezultat final F, = 2,8N 1p 
C: Pentru: 4p 
ma=ÃFĀ -G -Fi 1p 
F, = Fcosa 1p 
G, = mgsina 1p 
rezultat final a = 0,6m/s* 1p 
d. Pentru: 4p 
V = aAt 1p 
v 
VaT 1 
m55 p 
d=v,„-At 1p 
rezultat final d = 1,2m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 3 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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Subiectul al Ill-lea 


AUG REZERVA 


lll.a. | Pentru: 3p 
L=T-H 1p 
T =(M+m)g 1p 
rezultat final L = 83, 7kJ 1p 
b. Pentru: 4p 
h=H-d 1p 
d=v-At 2p 
rezultat final h = 0,3 m 1p 
C: Pentru: 4p 
E=E, +E, 1p 
mv? 
E = 2 1p 
E, = mgh 1p 
rezultat final E = 312,5 J 1p 
d. Pentru: 4p 
AE, = Liota 1p 
NE a ue ua 1p 
2 2 
Lota = Mgh 1p 
rezultat final v,, = 2,5 m/s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 3 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ AUG REZE RU te) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. a 3p 
3. b 3p 
4. c 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
N=v-N, 2p 
rezultat final N = 18,06 -10% molecule 1p 
b. Pentru: 4p 
p4 
= 3 
P RT p 
rezultat final p = 0,8 kg/m? 1p 
c. Pentru: 4p 
pV = pi 1p 
Te 
2 i 
2 
pL 
T 1 
P L2x p 
rezultat final p, = 1,25 -10°N/m° 1p 
d. Pentru: 4p 
P-V> = vRT 
2p 
PV, = VRT, 
(L-2x) 
i = 1p 
(L+2x) 
rezultat final 7, = 320K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
reprezentare grafică corectă 4p 
b. Pentru: 4p 
Qz = vC, (T3 -7) 2p 
Cp = C, +R 1p 
rezultat final Q»; = 6,3 kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
L=vAT, n2 +vR(T, —7,)- SP 3p 
V, 2 
rezultat final L = 480 J 1p 
d. Pentru: 3p 
1 = S-a 1 
Q, j 
Q, = Qə 1p 
rezultat final 7 = 7,6% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 3 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU AUG REZE Ryte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. d 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
Rip =R + Ro 1p 
1 1 { 1 j 
Pie (e ai p 
Re Rio R3 
rezultat final R, = 20 Q 1p 
b. Pentru: 4p 
l= Eserie 1p 
Re + serie 
E sie = E, + E, 1p 
Berie = h th 1p 
rezultat final /=1A 1p 
c. Pentru: 4p 
I- Re = ha: Ro 2p 
U, = UR i R, 1p 
rezultat final U, =8 V 1p 
d. Pentru: 4p 
E iiien = 24 V 1p 
-+e l 
h+h+h P 
E.: 
r — echivalent 
R; +r Ip 
, r2 
rezultat final / = T =1,1A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al II-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
U, = l, i R, 2p 
rezultat final R, = 30 Q 1p 
b. Pentru: 4p 
h=k=l 2p 
E=uU+I.R+1-r 1p 
rezultat final R, =18 Q 1p 
c. Pentru: 4p 
W =W +W, 1p 
W = P (R, + R,)- At 2p 
rezultat final W = 1296 J 1p 
d Pentru: 4p 
R,=R+R, 1p 
mat R, 2 
15 R, +r P 
rezultat final 7 = 96 % 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 3 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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D. OPTICĂ AUG REMERVActe) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. c 3p 
4. b 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
D=-Xx +X, 1p 
Sai 
p= X 2p 
rezultat final f = -3 1p 
b. Pentru: 3p 
y2 
p=2 2 
yı p 
rezultat final —y, = 3cm 1p 
c. Pentru: 4p 
Aad 2 
X% Xx f P 
=a 1 
F p 
; 20 F 
rezultat final C = T m` = 6,67m 1p 
d. Pentru: 4p 
constructia corectă a imaginii 4p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
„ AD 
i = — 2 
2/ p 
A=clv 1p 
rezultat final i = 1,2mm 1p 
b. Pentru: 3p 
6=KkA 2p 
rezultat final 5 = 1,8um 1p 
c. Pentru: 4p 
AX = Xmax3 — Xmin1 1p 
Xmax3 = 3i 1p 
Xminı =İ/2 1p 
rezultat final Ax = 3mm 1p 
d. Pentru: 4p 
ô =e(n-1) 1p 
24h 
62 = Fa 1 p 
6, = 62 1p 
rezultat final e = 10 um 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 3 
Barem de evaluare şi de notare 


Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


